KAROL GRAFCZYNSKI 


przezywszy lat 20, 


po krótkiéj słabości, opatrzony śś. Sakramentami, zmarł dnia © Grudnia 1884 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Wtorek t. j. dnia 9 Grudnia b. r. o godzinie 3 po południu, z Zakładu Klinicznego 


na miejsce wiecznego spoczynku, na które Rodzina Krewnych, Znajomych, Przyjaciół i pobożną Publiczność zaprasza. 
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| WKRAKOWIE |. 


Kraköw — drukarnia Uniwersytecka. 


